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=SOMASE 


Somente gastos com Água 
Somente gastos com Luz 


Somente gastos com Telefone 


Somente gastos com Gás 


JANEIRO 
AGUA 40,31 
LUZ 95,50 
TELEFONE 118,00 
GAS 43,30 
FEVEREIRO 
AGUA 40,31 
LUZ 99,99 
TELEFONE 117,50 
GAS 43,30 
MARÇO 
AGUA 33,90 
LUZ 115,50 
TELEFONE 136,00 
GAS 43,30 
ABRIL 
AGUA 32,80 
LUZ 130,70 
TELEFONE 98,50 
GAS 52,00 
Maio 
AGUA 52,80 
LUZ 140,00 
TELEFONE 100,50 
GAS 70,00 
Junho 
AGUA 29,00 
LUZ 110,20 
TELEFONE 129,90 
GAS 40,00 
TOTAL 
AGUA 
LUZ 
TELEFONE 
GAS 
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